Prezes Izby Lekarskiej 


przezywszy lat 58, w ofiarnej stuzbie dla dobra chorych 
i Swiata lekarskiego, zmart dnia 18 kwietnia 1947 r., opatrzony 
św. Sakramentami. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 22 b. m. 
o godzinie 11-tej przed południem w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi 
eksportacja do grobu, o czym zawiadamia wszystkich Kolegów 
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